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M 6 2009 

K 2/1l(5)/03-^*tt-1*_ ^ 3rtSrf^, 2001 ^001 ^ 52) ^ WIRT 

( 1 ) ■$ 31 ^ ST^ri^Tcr 1 ^ ^ 3 rpR, ■^^TcTf ^ ( 55 eR ^ ^ 

tR 'H’g^ ^ l^(^ l fe^)i 3ft7 ^ ) f^l^, 2009 Wm »TR5r ^ 

WT^ 3RnsiR^ ’IFT III, 4, cll^ 12 2009 4 3rii|^5?Tr W 

2/1l(5)/03-4t^-1 12 \jR#, 2009 SM M*lRld ftJUT W «JI IuRFI’^ Ml 1^41 ^ 

fuR^ ^ muftcT ^ ^ wtraR sSt, w aifiRjERi ^ h^rh ^ ^ 

^ l^f^if^ araiSr 3ii^[q 3ik 3TRf^ ^ 

3 ik iRW f^ppRf ^ HM vjprar ^ 12 'STO^, 2009 ^ ^ ^ ^ sft; 

aft^ w fM aif% ^ 3mf% ^ ^ WR ^ pr t; 

3R: 3R i^, ^ ^ SIR! 14 ^ ^ (5) ^ WT ETRI 58 ^ WIRI 

(2) ^ (ft) SRT TO5T ?ltoff ^ IRft’T ^ 1^, ^?R^ ^ aJ5>k^ 
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1. ^ 3ik 5IW - (1) FT I^PI^^hK W ’IPT ^3?3rf ^HcIT (^|cR 

^ ^ etWf ^ ^ aft? ^) (^P l <jH 2009 11 

(2) ^ 'Tivirra if a'^?H g5t ^ afer #t i 

2. aPw? - (i) FT ftPraat vaa w ^fFf % apw aiifiTcT ^ ^,- 
(cp) "arfHPia^" >3^ 3rflJ^aa-200i (2001 w 52 ) arPtilcr t; 

(?a) “eracT" ^ gfecT, ftflcT, 5?iil^d ar arMcr t 

aft ^|eR aefrMs ^ tR frfq^nTT W t t; 

(a) "afecT" Ma sTT^ a5t #5ca ^^aarr, aa ^ a^tsm 

efT^ ^ t 3ik atft a^ arffai #s?t a>t »ftf^ t^atacTfa, gotar^ ma, ararf 
aarcTT aw P i tM i <a sjPrarOT a^ ^ ^ f ajfta awif "T#scr affair' 'dPafpra 
t, 3rii(ft?r t; 

(^) "1%dRr ^fSa ar f^raM W' ^ ^ aaata ^ are ^ sifma cgiRr 
if a^pm Prifa ^ snaR a^ 5 |cR aatMa ^ ^ ^aar a? aaMa ^arf asrar aa ■ 
■?aR atPtffcT t; 

(a) "^pR adtMe ct^r" ^ tafr-aapfe aa^ esoo $(^ afta 
F^-4 >iw 5<; aa^ ^ 1^ 2700 a>fpaa, 4ooo t^fcaa afta esoo <i>lcaa ^ Ft ?naa>a 
aiF 40 ar^ cT^ a5t ararf aa aaata a>Ft arF 1200 Pto.’tt. ^ttf? ^ ^pra 
aci1>!)'ftd #a aiMcr t; 

( 2 ) aa ai«^ aUk a^ 'A afr ft^ apa f afta afFnl^d a^ f 


3Tf§rfitaa ^ afFaftcT t, a^ 3i?t f afr aa^ aifirPtaa if f 1 






[^in—'^gP^43 _ _ ^ , , — - - 

3. tR ^ ^ ^ 

3PI^ c^cf ^ PlHl^l^fl Wllfeqt 'titKfMfl a(a<fq:- 

(p) '55RIT ^ ; v 

(eg) ^5eR i?cfrM5 ^ ^ SH^ ^ 

(q-) SINT? ^ 

(Ef) #5cr CT8JT t^f^RW -m ssiram ^ 

( 5 ) ftPRftq qJcif 3f|q si^ ^ 

(El) 1lri?R>R 

( 0 ) qis 1tgcT WflR; 

(^) qatMs c^ ^ 

( 2 ) fesjii gq, qq 3nq>R sik ^qei ^ alcrkg q? iT>ft qfr iq ^ 

aqq^ 3>1^ 11 

4 . ^qcff ^ vi<Rfd ^ ^tnm-#qT - RRqq 3 RRR'^i Rftifeqt 

qi^ ^ qjt ?q RRqq f ^ Tiq^fq ^i 3rR q5t qw q5t 3iq|^ ^ iffcR, 

qEEtqj w'lxl'tic etR q^ y<;RIo f^RT 'Jii'l'ii I 

5 . ^qof ^ ^'udijf q ^ - { 1 ) qcfkkte ^ q? ckc^ 

qq^ ^ ’j^if¥ci Rjqr qnqqr— 

(i) Rkqq ^ qtvipq ^ ciqer «PT 16 Reflets? qrqr^ qqj 4>ici«iR>* 

q^ ■^^q q^ I 

(ii) Rqfqr ^k aiiqidtpcif '?^lq qq ^ qi4*iM iff RkJ*! i 

(iii) ^ ^ siffiiq krarq kis ^leR qefiMs ^ qq ■i'oiT^d Rnir qqqT 
Tirflq, kRTRT kra fk^t qq qm 14.5 RcMqq qjqi^ afk as Rc?Wkq 
#si^ #q qiRq 3k qf sraq ^ ^ #q I 



31^ 

3 ( 2 )] 


‘jdl'cMe ^ ^ iR W!r^ ^ ftftifeqr ^ ait^ - 

^ fev?ii4”i (artWr). 3n^, ^ 3ik ^ ^ sfci^^ <f f^n^rfcifec 
7l(JH(ct« bWt - 

(i) 'j)«ici aa arfilqxTM aa>R SfSjtrl:— 



Lumens pfi W«0 at 0100 hrs of use <^1 T=61 & <67 ~>*^ t <flE >=# t <flj ^ 
j^ns^f Wan 8(2000 his #»wf l5r ^=5ii<5?' >»5Ti<77">=r&'<'B5'^ 
lumtrtspeiWaHat 'JSOOhis orusr'^'s=<5i <g‘‘ >=5j£<?j 


Under test conditions when 
tested in accordance to tS 
2418. Actual efficiency will 
vary as per site condit 


STAR RATING 


Lumens per Wan at 0100 hrs (rf use 


Lumens pa-Wan at 2000 hrs of use 


Lumerts per Watt at 3500 hrs of use 


BEE STAR RATING PUN 
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(li) ^ ^ ^ #1t aimfcT:- 

MtcJT - ^ - 240° SSigf^ 100% TlH45)<Him 40% (cira-0, 5^-0, ^tcIT- 
102) 5^ - w - 150° 100% 65% (pn?r-o, ?^-i56, ilcrr- 

83) 

ferqTjft;- ^ ^ cft^fr ?>r PlHclH »1Pr 3j)T ftitlK) ^ ’T’T ^ sik 

^ ^ #nt fti5) ^ ^ sJh »TFr ^ ^ ^ ^mr i 

(iii) ^ ^Rft85 Irll) ^ ^ q |<4»i | 

4 )^ - ■ 

'i^in (h) ; 239° (s) : 64% iilH«)5lclim (b) : 59% 

3l«rai fe^Jm (l) : 28, - a:24 b:54 

cTIcT (r) : 54, ??I (g) : 55, ^ (b) : 151 
WT (C) : 97% (m) : 95% (y) : 6% ^JlclT (k) : 1% 

^^ #363797 
?^- 

(h) : 150° 'Hql'fl (s) : 10% (b) : 67% 

v»<j)Rl«)<4ai 31SRI fcWIW (l) : 61, - a:53b:32 

c?I^ (r) : 0, (g) : 170, ^ (B) : 87 

(C) : 81% AvjI'ci (m) : 10% 'StcIT (y) : 90% (k) : 1% 

^ ^ #00AA56 

(iv) (5). 5pR ilcil'cl'tl'c ^ tJtf ^ ^ ^ (<^f^i|) IR 

t Sft^ ^ ^ t 



BEE5TARWMW.AJr. 

STAR RATING * 

*t j ti« 

-it'*.*' 

i t * i i 

Lumens per Watt HQlOOhrs. of use <61 




Lumens perWaR if 2(lX)htt of use <S2 



>=83 

Lumens per WsR 913500 Ns of use <19 





Under test conditions when 
tested in aocoidance to 1$ 
2418. Actual effiamcyieilt 
vary as per site condifions. ii 
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fxTl cTR^ ^ ^ 



[1^?TRT-in/4/l 85/09-a^H. ] 

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th July, 2009 

No. 2/11 ( 5)/03- BEE.-1 .—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy” 
Efficiency (Particulare and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) 
Regulations, 2009, were published vide notification number 2/11 (5)/03-BEE.-1, dated 12*^ 
January,2009, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, ^^ion 4, dated the 12**^ 
January. 2009, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation 
Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected 
thereby vynthin tfie specified period of forty-five days frwn the date of publication of the said 
notification in the Official Gazette; 

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on 
the 12*^ January, 2009; 

And whereas no suggestion or objection has been received wiUi respect to the said 
draft regulations within the specified period aforesaid; 

Now, therefore, In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of 
section 58 read with clause (d) of section 14 of the said Act, the Bureau, with the previous 
approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:- 

1. Short titie and commencement. - (1) These regulations may be called the Bureau of 
Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent 
Lamps) Regulations, 2009. 

(2) They shall come Into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2. Definition. - (1) In these regulations, unless the context othenvise requires,- 

(a) “AcT means the Energy Conservation A<^, 2001; 




[wrni—^Brag4] 




(b) “label’ means any vwitten, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to. or‘ 
appearing upon, the tubular fluorescent lamp; 

^ °"® paificular brand to which a single set 

^ test reports is applicable and where each of the models has the same ^ical 

comparative emrgy consurnption. energy efficiency rab ^md 
perfonnance charactenstics and includes family of modelsj 

(d) *^r ra«i^ or star level’ means the level of energy efficiency displayed on the label 
of the tubular fluorescent lamp on the basis of 4ht outpiri in 

energy consumption; ^ ^ 

(e) |1ubular fluores^nt lamp” means the tubular fluorescent lamp of 1200 millimetres 
In size consuming energy up to forty watts covering colour temperature of 6500 
Kelvin for halo-phosphate category and 2700 Kelvin,4000 Kelvin and 6500 Kelvin 
for tn-phosphate categories. 

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have 
the meanings respectively assigned to them in the Act. 

3. Particulars to be displayed on the label.- (1) On every tubular fluorescent lamo the 
following particulars shall be displayed on its label, namely:- 


(a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency; 

(b) size of tubular fluorescent lamp and colour temperature- 

(c) trade name and number; 

(d) model and year of manufacturing or Import; 

(e) name of manufacturer/importer and brand; 

(f) authority number; 

(g) power consumption in watts; 

(h) star level of the tubular fluorescent lamp. 

tMh^^r^ul^loS*^^"^’ content of label shall be as specified in Schedule annexed 


'j'"* display of labels.- A label containing particulars specified in regulation 3 
shall displayed ot eveiy tebular fluorescent lamp within a period of six months from the 
date Of coming into force of these regulations. 


5. Manner of display of label.- (1)On every tubular fluorescent lamp, the label shall be 
stamped as follows, namely:- 

(i) the label with colour programme after photographic reduction to 16 millimetre 
height shall be printed on the sleeve; 

(ii) all the manufacturers and importers would marie the colour temperature on 
the sleeve; 

(iii) the star marking as per the rating is required to be stamped on the tubular 
fluc^wnt lamp where the size of the stamp for the star marking shall be 
14.5 millimetre height by 8.5 millirnetre width and the same shall be stamped 
in a separate column. 
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(b) The following complete specimen of star marking label for tubular fluorescent 
lamp stamped on the sleeve, nameiy:- 



AJAY MATHUR, Director General 
[ADVT-m/4/1 85/09/Exty.] 


Printed by the Manager, Govt, of India Press, Ring Road, May^uri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publicirtions, Delhi-110054. 




